SAVIGLIANO 
Mod. OS 50 

TABELLA DELLE TENSION! 


Valvola 

Placca 

Schermo . 

P. O. 

6TE8 GT 

250 

100 

103 

6K7 G 

250 

100 

— 

6Q7 G 

70 

— 

— 

6V6 G 

220 

250 


6E5 

5Y3 G 

2X350 | 

250 

— 


Entrata filtro: 320 V. 
Uscita filtro: 250 V. 
Eccitazione: 1000 ohm. 
Media frequenza; 460 kHz. 









